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Neue Arten der Gattung Micfocamenta Per. 

(Col. Scarabaeidae Sericinae) 

Von G. Frey 
mit 5 Abbildungen 


In meinem Museum und im Stockholmer Rijksmuseum befand sich eine 
grofie Anzahl an Microcamenta-Antn aus Transvaal, Tanzania, Kenia 
und dem Sudan, die ich alle zunachst als Microcamenta sebakuensis Per. 
entsprechend der Beschreibung determiniert habe. Diese sehr weitgestreute 
Verbreitung veranlafite mich, Herrn Dr. Hesse vom Museum in Kapstadt 
um Dbersendung der Type von M. sebakuensis Per. zu bitten und ich 
mochte ihm auch hier herzlich fur die Ubersendung danken. Es stellte sich 
bei der Priifung der Genitalien heraus, dafi sich unter dieser Form 4 weitere 
Arten befinden, die aufierlich bis auf einen kleinen Unterschied des Pygi- 
diums bei M, pygidialis nicht von dieser Form und untereinander zu unter- 
scheiden sind. Die Genitalien sind zwar von ahnlicher Bauart, jedoch deut- 
lich verschieden. Von den vier Arten kommt eine in Transvaal, eine in 
Tanzania und zwei in Kenia vor. Sudanesische Arten konnten nicht be- 
stimmt werden, da es sich vorlaufig nur um $? handelt. 


Microcamenta herberti n. sp. 

Ober- und Unterseite hellrotbraun, mafiig glanzend, Fiihler gelb, 
Fiihlerfahne S und ? mit sechs Fiihlergliedern, wobei das innere erste 
Glied der Fahne ein wenig kiirzer als die iibrigen ist. Clypeus breit aus- 
gerandet und aufgebogen. Die Ausrandung manchmal mit einer kleinen 
Schwelle in der Mitte, die Vorderecken abgerundet, die Wangen bis zum 
Auge in zwei Bogen verlaufend. Zwischen dem ersten Bogen, in der Mitte 
angesetzt, eine schwache Leiste auf dem Clypeus parallel zum Vorderrand, 
welche in der Mitte etwas geschwungen ist. Eine zweite, etwas starkere 
gerade Leiste an der Begrenzungslinie Stirn / Clypeus. Die Clypeusober- 
seite ist zerstreut, Stirn und Scheitel dicht mittelfein, etwas ungleich punk- 
tiert. Abstand der Punkte im Durchschnitt ein bis drei Viertel ihres Durch- 
messers. Der Halsschildseitenrand ist mehr oder weniger konkav und geht 
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hinten in breiter Rundung in die Basis iiber. Die Vorderecken sind spitz, der 
Seitenrand hellbraun, ziemlich lang bewimpert. Der Halsschild ist dicht 
punktiert, wie der Scheitel, die Basis gerandet. Die Fliigeldecken sind 
gleichmafiig dicht punktiert, ein wenig grober als der Halsschild, der Ab- 
stand der Punkte entspricht ihrem Durchmesser, die Seitenrander sind wie 
der Halsschild bewimpert. Die ganze Oberseite ist sonst kahl. Das Pygidium 
ist etwas weniger dicht punktiert als die Fliigeldecken mit einigen feinen 
abstehenden Borsten an der Spitze. Die Unterseite ist mit anliegenden 
hellbraunen Borsten bekleidet, welche auf der Brust wesentlich langer sind 
als auf den Ventralsegmenten. 

Die Vorder-Tibien haben zwei Zahne, der vordere lang, der zweite 
kiirzere im rechten Winkel abstehend. Die Fiihlerfahne S ist etwas kiirzer 
als der Stiel. 

Lange 6—7 mm. 

8 c5$ Manyara See, Tanganyka, von meinen Sohnen Herbert und 
Bernhard gesammelt, Dezember 1961, Mt. Meru, Tanganyka, leg. Nagy. 

3 Expl. Type und Paratypen in meinem Museum. 

Parameren siehe Abbildung 1. 

Microcamenta similis n. sp. 

Ober- und Unterseite hellrotbraun, mafiig glanzend, Fiihler gelb, 
Fiihlerfahne S und $ mit sechs Fiihlergliedern, wobei das innere erste 
died der Fahne ein wenig kiirzer als die iibrigen sind. Clypeus breit aus- 
gerandet und aufgebogen. Die Ausrandung manchmal mit einer kleinen 
Schwelle in der Mitte, die Vorderecken abgerundet, die Wangen bis zum 
Auge in zwei Bogen verlaufend. Zwischen dem ersten Bogen, in der Mitte 
angesetzt, eine schwache Leiste auf dem Clypeus parallel zum Vorderrand, 
welche in der Mitte etwas geschwungen ist. Eine zweite, etwas starkere 
gerade Leiste an der Begrenzungslinie Stirn / Clypeus. Die Clypeusober- 
seite ist zerstreut, Stirn und Scheitel dicht mittelfein, etwas ungleich punk¬ 
tiert. Abstand der Punkte im Durchschnitt ein bis drei Viertel ihres Durch- 
messers. Der Halsschildseitenrand ist mehr oder weniger konkav und geht 
hinten in breiter Rundung in die Basis iiber. Die Vorderecken sind spitz, der 
Seitenrand hellbraun, ziemlich lang bewimpert. Der Halsschild ist dicht 
punktiert, wie der Scheitel, die Basis gerandet. Die Fliigeldecken sind 
gleichmafiig dicht punktiert, ein wenig grober als der Halsschild, der Ab¬ 
stand der Punkte entspricht ihrem Durchmesser, die Seitenrander sind wie 
der Halsschild bewimpert. Die ganze Oberseite ist sonst kahl. Das Pygi¬ 
dium ist etwas weniger dicht punktiert als die Fliigeldecken mit einigen 
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feinen abstehenden Borsten an der Spitze. Die Unterseite ist mit aiiliegen- 
den hellbraunen Borsten bekleidet, welche auf der Brust wesentlich langer 
sind als auf den Ventralsegmenten. 

Die Vorder-Tibien haben zwei Zahne, der vordere lang, der zweite 
kiirzere im rechten Winkel abstehend. Die Fiihlerfahne 6 ist etwas kiirzer 
als der Stiel. 

Lange 6—7 mm. 

1 c5, 4 $? Lombwua, British Ostafrika (Kenia), leg. Sandb. 

Type im Rijksmuseum Stockholm. Paratypen 2 in meinem Museum. 

Parameren siehe Abbildung 2. 


Microcamenta zumpti n. sp. 

Ober- und Unterseite hellrotbraun, mafiig glanzend, Fiihler gelb, 
Fiihlerfahne c? und 2 mit sechs Fiihlergliedern, wobei das innere erste 
died der Fahne ein wenig kiirzer als die iibrigen ist. Clypeus breit aus- 
gerandet und aufgebogen. Die Ausrandung manchmal mit einer kleinen 
Schwelle in der Mitte, die Vorderecken abgerundet, die Wangen bis zum 
Auge in zwei Bogen verlaufend. Zwischen dem ersten Bogen, in der Mitte 
angesetzt, eine schwache Leiste auf dem Clypeus parallel zum Vorderrand, 
welche in der Mitte etwas geschwungen ist. Eine zweite, etwas starkere 
gerade Leiste an der Begrenzungslinie Stirn / Clypeus. Die Clypeusober- 
seite ist zerstreut, Stirn und Scheitel dicht mittelfein, etwas ungleich punk- 
tiert. Abstand der Punkte im Durchschnitt ein bis drei Viertel ihres Durch- 
messers. Der Fialsschildseitenrand ist mehr oder weniger konkav und geht 
hinten in breiter Rundung in die Basis liber. Die Vorderecken sind spitz, der 
Seitenrand hellbraun, ziemlich lang bewimpert. Der Fialsschild ist dicht 
punktiert, wie der Scheitel, die Basis gerandet. Die Fltigeldecken sind gleich- 
maCig dicht punktiert, ein wenig grober als der Fialsschild, der Abstand der 
Punkte entspricht ihrem Durchmesser, die Seitenrander sind wie der Hals- 
schild bewimpert. Die ganze Oberseite ist sonst kahl. Das Pygidium ist 
etwas weniger dicht punktiert als die Fliigeldecken mit einigen feinen ab¬ 
stehenden Borsten an der Spitze. Die Unterseite ist mit anliegenden hell¬ 
braunen Borsten bekleidet, welche auf der Brust wesentlich langer sind als 
auf den Ventralsegmenten. 

Die Vorder-Tibien haben zwei Zahne, der vordere lang, der zweite 
kiirzere im rechten Winkel abstehend. Die Fiihlerfahne S ist etwas kurzer 
als der Stiel. 

Lange 6—7 mm. 
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Abb. 1—5: Parameren von 1. Microcamenta herherti^ 
2. similis, 3. zumpti, 4. pygidialisj 5. sehakuensis. 
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36 (5$ W. Transvaal Bloemhof, leg. Zumpt, Dezember 1962 Betschu- 
analand, Francistown, leg. Zumpt, Janner 1955, Parameren siehe Abbil- 
dung 3. 

Type und Paratypen in meinem Museum. 

Microcamenta pygidialis n. sp. 

Ober- und Unterseite hellrotbraun, mafiig glanzend, Fiihler gelb, 
Fuhlerfahne S und $ mit sechs Fiihlergliedern, wobei das innere erste 
died der Fahne ein wenig kiirzer als die iibrigen ist. Clypeus nur seicht aus- 
gerandet. Die Clypeusoberseite ist zerstreut, Stirn und Scheitel dicht mittel- 
fein, etwas ungleich punktiert, der Scheitel ist hinten glatt. Abstand der 
Punkte im Durchschnitt ein bis drei Viertel ihres Durchmessers. Der Flals- 
schildseitenrand ist mehr oder weniger konkav und geht hinten in breiter 
Rundung in die Basis iiber. Die Vorderecken sind spitz, der Seitenrand hell- 
braun, ziemlich lang bewimpert. Der Flalsschild ist dicht punktiert, wie der 
Scheitel, die Basis gerandet. Die Fliigeldecken sind gleichmafiig dicht punk¬ 
tiert, ein wenig grober als der Halsschild, der Abstand der Punkte ent- 
spricht ihrem Durchmesser, die Seitenrander sind wie der Halsschild be¬ 
wimpert. Die ganze Oberseite ist sonst kahl. Das Pygidium ist etwas weni¬ 
ger dicht punktiert als die Fliigeldecken mit einigen feinen abstehenden 
Borsten an der Spitze. Es ist an der Spitze eingeschnitten, so dafi sich 
zwei leichte Beulen zeigen. Die Unterseite ist mit anliegenden hellbraunen 
Borsten bekleidet, welche auf der Brust wesentlich langer sind als auf den 
Ventralsegmenten. 

Die Vorder-Tibien haben zwei Zahne, der vordere lang, der zweite 
kiirzere im rechten Winkel abstehend. Die Fuhlerfahne S ist etwas kiirzer 
als der Stiel. 

Lange 6—7 mm. 

Parameren siehe Abbildung 4. 

10 c?2 Lumbwua, British Ostafrika (Kenia). 

Type und Paratypen im Rijksmuseum Stockholm und in meinem Mu¬ 
seum. 

Die Art ist im Durchschnitt etwas kleiner. 

Microcamenta sebakuensis Per. 

Die Type S weist nur sechs Fiihlerglieder in der Fahne auf. Die An- 
gabe Peringueys fiir diese Art mufi also korrigiert werden: S und 2 uiit 
sechsgliedriger Fiihlerfahne. Ein aus dem Britischen Museum stammendes S 
von Microcamenta transvaalensis Per. dagegen hat einwandfrei sieben 
Glieder in der Fahne. Diese ist langer als der Stiel. Das Tier ist dunkelbraun. 

Parameren siehe Abbildung 5. 



